Rozalia z Br. Kaschnitzów 


WDOWA, 
przeżywszy lat 68, po krótkiej chorobie, zmarła w dniu 10 Maja 1881 roku. 
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Pogrzeb odbędzie się dnia 12 Maja b. r. t. J. we Czwartek o godzinie 4 po południu z Zakładu kli- 
nicznego na miejsce wiecznego spoczynku — na który rodzina zmarłój, Krewnych 1 Znajomych zaprasza. 


Kraków — drukarnia Uniwersytecka. 


